STANISLAW ZARANSKI 


Dyrektor Biór pomocniczych w c. k. Sądzie wyższym w Krakowie, 


urodzony r. 1817 w Wadowicach, zmarł w Krakowie dnia 10 Lipca 188g r. 


o godz. 3 rano, po krótkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami. 


W ciężkim żalu, po stracie najlepszego Ojca, pozostałe dzieci wraz z wnukami, zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów zmarłego i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 4 przy ulicy 
Grodzkiej dzis we Czwartek dnia 44 b. m. o godz. (5 wieczór wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele OO. Reformatów w Sobotę dnia 13 Lipca b. r. o godzinie 10 rano. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


